Władysław Grotowski 


inżynier-elektrotechnik 


przeżywszy lat 47, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 21 września 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 24-go b.m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 
zona, dzieci, matka, bracia i siostra. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 25 b. m. o godzinie 7:% rano w kościele paraf. Bożego Ciała. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
ZAKŁAD Nr 1 z o. U. 4765 - 22. 9. 52 - M-3-22887 - 35 - Bl pism., VII kl., 70 gr. 

KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 555-67 


